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Selbstinduktion und Kapazitat in Wechselstrom-
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6.  Selbstinduktion in Wechselstromkreisen.
Das  Durchflutungsgesetz.    In der Umgebung elektrischer Strome besteht ein magnetisches Feld.   Als magnetische Umlauf -spannung V0 langs  einer geschlossenen Bahn bezeichnet man die Arbeit,  die von  den magnetischen Feldkraften geleistet wird, wenn. ein Einheitspol auf dieser Bahn heramgefiihrt wird.
Diese  Arbeit   ist   proportional   der algebraischen Summe  der elek-
trischen   Strome,   die   durch   die   Flache               *
treten,   die   von   der  geschlossenen Kurve                \
begrenzt    wird,    sie    ,,durchfluten".     Die         \^
Stromrichfrung   ist   wieder   in  dem   Sinne
als positiv zu rechnen,  der sich dem Um-
laufsinn der Randkurve zuordnet, wie die          /'*""
Fortschreitung zur Drehung einer Rechts-        *'      /
schraube, s. Fig. 9.   Man nennt die Summe                ^
der Strome die ,,DurchfLutung"                                  Fig. 9.
9 = 2% und das Durchflutungsgesetz lautet
Die   magnetische   Randspannung   ist  gleich  der   Durchflutung. Hauj&g  gehoren  die Stromleiter einer Spule von w Windungen an, die alle denselben Strom i fiihren, dann ist
f$Qsd$ = iw     ......   .   .    (14 a)entspricht einem Stromerzeuger.
